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TEK YOLLU REFLUX SISTEMDE 

1. ABC YOLU Kaynamadan sonra Pasif reflux normal kısık ateş 
Tencere Kapasitesi: 10 It 

Damıtma Suresi: 3 saat 

İlk Gelen Alkol Derecesi 65 

Son Alınan Alkol Derecesi : 18 

Alınan Miktar: (250 x8) *190- 2190 

Alınan Alkolun Ortalama Alkol Derecesi: 48 

Alkol Miktari: 2190x 0.48-1051 


2. CAB YOLU Kaynamadan sonra AKTIF REFLUX ilk 30 dk sonra kısık ateş 
Tencere Kapasitesi: 10 It 

Damıtma Süresi: 2 saat 30 dk 

İlk Gelen Alkol Derecesi 85 

Son Alınan Alkol Derecesi : 20 

Alınan Miktar: (250 x7) 4185-1935 

Alınan Alkolun Ortalama Alkol Derecesi: 56 

Alkol Miktari: 1935x 0.56-1083 


3. CAB YOLU kaynamadan itibaren Aktif reflux, Oldukca kısık olmayan ates 
Tencere Kapasitesi: 10 It 

Damıtma Süresi: 2 saat 6 dk 

İlk Gelen Alkol Derecesi 87 

Son Alınan Alkol Derecesi : 44 

Alınan Miktar:(250 x5) 4140*2281-1618 

Alınan Alkolun Ortalama Alkol Derecesi: 65 

Alkol Miktari: 1618x 0.65-1051 


SON 
PINAR ŞİŞE 29504 2695-4125 50 derece 
1. Cam 1618*120*200*70-2008 50 derece 


